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PART III 
Stores Purchase 


Health Services Department 

TENDER NOTICES 


No. S9-3701/2010. 

17th April 2010 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are 
invited for the supply of D . V . B . Lazer Film 
17 X 14 size - 100 Pkts . to Medical College Hospital, 
Kohilode: . 

Superscription Tender No. should be specifically 
uoted as * No. S3- 3701 / 10 , 

EMD - % . 

Prise of tender form (including ST ) : 
(Cash only/Money . Order) - Rs. 2,025 

Date and time of close of sale of tender 
form - 26. 5 .2010, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender 
22 - 5 -2010 , 5 p . m . 


Address of officer from whom tender forms 
are to be obtained and whom tenders are to be 
sent – The Superintendent, Medical College 
Hospital, Kozhilode . 

- കോഴിക്കോട്ട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് ഡി പി , ബി , ലേസർ ഫിലിം 17" x 14 

സെസ് (100 പായം മററ ) സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽ ചെയ്ത ടെന്റുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

- ടണർ നൽകുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെർ 
നമ്പർ എസ°3j3701 /2010 എന്ന് വ്യക്തമായി 
- കാണിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 

ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില (ടാക്സ് അടക്കം - 
2,025 രൂപ , 

ണർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26-5- 2010 ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം 3 മണി . 

ടെണർ കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 
21 - 5-2010 വൈകിട്ട് 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
28 -5 -2010 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി , 

ടൊിൽ പറയുന്ന നിരക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തി 
- ലാരിക്കേ ണ്ട അവസാന തീയതി - 0 -6- 2010 . 


Date and time of opening of tender - 28- 5- 2010 , 
12 noon . 


which the rates are to be firm 


Date upto 
30 - 6 -2010 . 


ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയയ്ക്കേ 
ണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സൂപ്ണ്ട് , മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട് . 


No . S3/12749/ 2009 . 

17th April 2010 . 
Sealed tenders in the prescribed forms are invited 
for the supply of the following items to Medical 
College IIIospital, Kozhikode, 

DETAILS OF ITEM 
Mcdicine trolly - 25 Nos . 
stainless Steel 203 grade Height 38 " x28\ x20 ". 

Superscription Tender Number should be 
specifically noted as $ 3 /12749 /2009. 

E . M . D . - 1 % . 

Price of tender (in duplicate) -- ST ( Cash only 
Moncy Order) - Rs. 450 . 

Date and time of close of sale of tender 
form - 26 - 5- 2010 , 3 p . m . 

Date and time for receipt of tender 
27- 5- 2010 , 5 p . 2 . 

Date and time for opening of tender 
28 -5 - 2010 , 12 noon . 

Date upto which the rates are to be firm 
30 - 6- 2010 . 

Address of officer from whom tender forms are 
to be obtained and to whom tenders are to be 
scrat - The Superintendent, : Medical College 
Hospital, Kozhikode-8 . 
: കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപ്രതി 
യിലേക്ക് താഴെ പറയുന്നവ സപ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന 
നിശ്ചിത ഫോറത്തിൽ സീൽചെയ്ത ടെണ്ടറുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊളളുന്നു . 

വിതരണംചെയ്യേണ്ട സാധനത്തിന്റെ വിവരണം 

മെഡിസിൻ ( ടാളി ( സ ഒറൻ ലെസ് സ്ററീൽ 
203 0ഗഡ് ഉയരം 38 " x 28 " x 20 ") - 25എണ്ണം 

ടെണ്ടർ അയയ്ക്കുന്ന കവറിനു മുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ എ സ°3 /12749 / 2009 എന്ന് വ്യക്തമായി 
കാ ണിച്ചിരിക്കണ്ടതാണ്. 

നിരതദ്രവ്യം - 1 %. 
ടെണ്ടർ ഫോറത്തിന്റെ വില ടാക്സടക്കം - 150രൂപ . 

ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 26- 5 2010, 3 മണി, 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടേണ്ട അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 27 - 5- 2010, 5 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന , തീയതിയും സമയവും - 
28- 5 -2010 , ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി, 

ടെണ്ടറിൽ പറയുന്ന ന രക്കുകൾ പ്രാബല്യത്തിലി 
രിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി - 30- 6- 2010. 

ടെണ്ടർ ഫോറം കിട്ടുന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് അയ്യാക്ക 
ണ്ടതുമായ മേൽവിലാസം - സുപണ്ട്, മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി, കോഴിക്കോട . 


Medical College Hospital, 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Superintendent. 


